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Osier MS. 7666, x,leaf 
11, front & back: 
Amoeba from liver, sketch 
-ed at ^intervals, 11.64- 
12.50 at J.H.Hosp. 24 
%r., 1890. 



Osier MS, 7666, x,leaf 
11, front & back: 
Anoeba from liver, sketch 
-«d at^intervals, 11.54is 
12,50 at J.H.Hosp, 24 
Mar., 1890. 
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This page was photographed for ft:. P. Edwards 
who presented a paper ou "Malignant Tertian 
Malaria" before the Med. Chi.meeting, Feb. 18th 
1955. 



